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graines,  mais  ces graines out mal  reussi, elles  n'ont pas bien profile.

Ce n'est que 1'an dernier que la Societe imperiale d'acclimatation a eu
la bonne, 1'heureuse pensee de s'adresser au Japon.

Autrefois il y avait la peine de mort au Japon pour ceux qui exportaient
de la graine. Depuis que les Europeens y ont penetre, et surtout depuis
que le drapeau frangais y a ete arbore sur plusieurs points, les autorites de
ce pays sont devenues plus traitables. Cette restriction a ete levee. II est
per mis maintenant d'acheter de la graine de vers a sole au Japon.

L'annee derniere, la Societe imperiale d'acclimatation en a fait venir
400 onces; or, I'once peut produire, dans les bonnes annees, environ
50 kilogrammes de cocon. Ainsi un certain nombre d'onces correspond
deja a une education assez considerable.

Cette quantite de graine a ete distribuee, mais a un prix un peu cher, dans
les pays sericicoles; elle a ete payee jusqu'a 20 francs I'once, ce qui est un
prix trop eleve.

Excusez-moi, si je suis encore oblige de faire intervenir ma personne.
mais j'en ai achete moi-meme, et ce qui est arrive sous mes yeux est
encore une fois une demonstration evidente que la maladie tient a la graine
et non pas a la feuille. J'ai des magnaneries assez considerables, j'eleve
plusieurs especes de graines, eh bien ! toutes celles qui ne proviennent
pas du Japon sont malades. L'education n'est pas terminee, elle ne le sera
que vers le 15 de ce mois; mais on voit d'ores et deja 1'aspect de ces pro-
duits : les vers d'une aulre provenance que le Japon sont tons rnalades et
n'offrent aucune espece de ressources, tandis qu'au contraire ceux du
Japon sont magnifiques, pleins de vie, de sante et de vigueur, et promettent
les plus heureux resultats,

Que faut-il conclure de la? que la maladie est dans la graine et nbn pas
dans les feuilles, puisque tous les vers mangent a la meme table, et que
c'est la feuille du meme murier que les uns et les autres consomment tous
les jours.

La consequence de ce fait est que le Gouvernement doit, comme 1'a dit
M. Dumas, encourager, par tous ses efforts, 1'arrivee en France de la graine
du Japon. C'est la seule bonne jusqu'a present, la raison en est toute
simple : le Japon e,st le seul pays ou la gattine n'a pas ete connue; elle Test
en Chine, mais elle ne Test pas au Japon. Voila pourquoi cette graine,
parfaitement pure, donne tout espoir de reussite.

Je voudrais done, d'accord avee le rapporteur et la Commission, que le
Gouvernement pretat tout son concours a 1'introduction des bonnes graines/
Je ne m'occuperai pas des details d'execution : c'est au Gouvernement,
soit par des batiments de 1'Etat, soit par tout autre moyen, de faciliter
Tarrivee d'une quantite considerable de graine du Japon et a un prix moins
eleve. L'educateur, le paysan surtout, ne peut pas payer 20 francs une
once de graine. Le prix normal est de 4 a 5 francs, c'est done quatre a
cinq fois sa valeur. C'est beaucoup trop cher pour un horn me pauvre qui
cherche dans 1'eleve de la graine une amelioration a sa position, mais qui
ne peut pas mettre beaucoup de capitaux dehors.

Ainsi, en renvoyant cette petition, je voudrais que cette consideration
touchat plus particulierement le Gouvernement et qu'il prit tons les moyens^me, la maladie, depuis ses debuts qui rernontent a dix-huit
